Wiesław Grzymalski 


c. k. inżynier Namiestnictwa, 
kierownik budowy gmachu Uniwersyteckiego w Krakowie 


przeżywszy lat 4/, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 18 Grudnia 1887 roku. 


W ciężkim żalu pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Zmajomych na 
pogrzeb, który się odbędzie we Wtorek d. 20 b. m. o godzinie 3 popołudniu, z domu przy ulicy 
Starowiślnej 1. 14 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Z ZER A AAN 
W drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. À Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


